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Die autofflaiische Balagsufütoeijirichtmig ist eine Zusatzbaugruppe 
imd kann Ibei Bedarf (als Änfrüatmg) die siaxAiielle Belegeingabe 
ablösen# 

Die automatische Belegzufühieinrichtimg ist eine elektromechani¬ 
sche Baugruppe mit eigeneffi elektrischen Antrieb und einer spezi- 

sorgungsspannung und ein Stopsignsl bei nichtarbeitendem Markie- 
rimgsleser benötigt)^ 

Sie ist stufenlos durch ein Hlhrungsblech auf die einzelnen Be¬ 
legformate einstellbar und besitzt ein FassungSYeriaögen von raax* 
500 Belegen* Die Durchsatzrate ist entsprechend der Beleggröße 
einstellbar auf 2000 bis 4000 Belege/Stunde# 

Die Vereinzelung der Belege erfolgt auf mechanischem Wege mittels 
Priktionswalzen# Die Belege werden oben vom Stapel abgezogen und 
der Lese- und Transporteinheit zugeführt# 

Eine Kontrolle auf Doppeleinzug wird durchgeführt# 

Es findet eine Vereinzelungsunterbrechung bei Belegblockierung, 
leerem Belegfach, Ausfall des Markierungslesers bzw# Pehleran- 
zeige und Doppelbeleg statt. 


Technische Pa rameter 
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Belegforraate: 
Material:. 

Pa ssungsvermögen: 
Durchsatzrate: 

Leistungsaufnahme: 

Abmessungen: 

Masse: 


99 X 14Ö nun bis 210 x 304,8 mm 

Spezialpapi^r für OBL 
75 - 90 g/m^- 

500 Belege 

2000 - 4000 Belege/Stunde 
(A4 bis A6) 

55 VA 

450 X 400 X 200 mm 
20 kp 


Technische Änderungen Vorbehalten! 





VEB Robotron 
Secura-Werke Berlin 
DDR-104 Berlin 
Chausseestraße 42 


Exporteur: 

Robotron Export-Import 
Volkseigener 
Außenhandelsbetrieb 
der Deutschen 
Demokratischen 
Republik 
DDR-108 Berlin 
Friedrichstraße 61 


Selektionsablage 


Die Selektionsablage dient der selektiven Ablage der 
gelesenen Belege in zwei Fächer (gut - 500 Belege, fehler¬ 
haft - 100 Belege). 

Diese Baugruppe besitzt ebenfalls einen eigenen Antrieb mit 
einer spezifischen elektronischen Steuerung in Abhängigkeit 
der SteuerVorgänge des Grundgerätes. 

Die notwendigen Versorgungsspannungen werden vom Gründgerät 
bereitgestellt. 

Die vom Markierungsleser zugeführten Belege werden von den 
Transportrollen erfaßt und dann Über die Selektionseinrich¬ 
tung (Weiche für Belegfachwahl) zu den Ablagefächern trans¬ 
portiert. 

Die. Selektierung erfolgt in Abhängigkeit des ausgewählten 
Programmes. 

Fehlerfreie und auf Magnetband übernommene Belege werden 
gekennzeichnet, darüber hinaus erfolgt eine Belegzählung. 

Es ist eine Verarbeitung der einzelnen Belegformate mög¬ 
lich, Die Durchsatzrate beträgt bis zu 4000 Bel^e/Stunde, 
je nach Belegröße imd Programm, 


Technis ehe Parameter 


Belegformate: 

Material: 

Fa ssungsvermögen: 

Durchsatzrate: 

Leistungsaufnahme: 

Abmessungen: 

Masse: 


99 X 148 mm bis 210 x 304»8 mm 

Spezialpapier für OBL 75 - 90 g/m^ 

Gutfach 500 Belege 

Pehlerfach 100 Belege 

2000 bis 4000 Belege/Stunde 
(A4 bis A6) 

30 VA 

680 X 400 X 225 min 

20 kp 

Technische Änderungen Vorbehalten! 




